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Verlengde beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning. Hoofddorp, 
Hoofdweg 695,2131 BD, plaatsen van een airco unit en het wijzigen van de 
gevels en constructie van de woning, 13-05-2015, 2015-0007004. 

De beslistermijn wordt met 6 weken verlengd. Tegen het verlengen van de beslistermijn staat geen 
bezwaar open. 
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